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はじめに 

本書「設定ガイド」では、おもに Wb ブラウザを使って本製品を設定する方法を説明しま 
す。 

対象読者および範囲 

本書は、無線 LANW 設定を担当するネットワーク管理者を対象にしています。本書を使用 
するには、有線 UWB よび無線 LANW 概念と専門用語に、ある程度精通している必要があ 
ります。 

構成 

このガイドは次の4つの章で構成されています。 

第1章機能概要 

本製品の機能の概要と、無線 LAN における本製品の役割を説明しています。 

第2章管理インターフェースの使用 

本製品の設定に使用するインターフェースを説明しています。 

第3章本製品の設定と管理 

Wb ブラウザを使って表示する設定画面での設定項目と管理情報を説明しています。 

第 4 章リピータ機能 

リビータ機能の設定方法を説明します。 

本書の使いかた（文中マーク/用語表記） 

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。 

注意マーク 

製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身 
体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

メモマーク rEB 

製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。 

參照マーク I 

関連のある項目のページを記しています。 

• 文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、 
チェックボックスなどの名称を表わしています。 

• 本書では原則として、弊社製無線じ利カードを装着したパソコンを無線パソコン、本 
製品を設定するパソコンを設定用パソコンと表記しています。 


• ケーブルで接続された 10/100 BASE の LAN とケーブルを使用しない無線 LAN を明確に区 
別するために、本書では次の用語を使用しています。 

有線 LAH .. ケーブルで接続された LAN 
無線 LAM .. 無線通信を使用した LAN 

上記は、説明のために本書のみで便宜上使用する用語であり、一般的には使用されま 
せん。あらかじめご了承ください。 

困ったときは 

• 無線による通信ができない場合は、パソコンにインストールされているドライバおよ 
びクライアントマネージャ3のバージョンが古い可能性があります。付属のエアナビ 
ゲータ①を使って、ドライバおよびクライアントマネージャ3をバージョンアップし 
てください。 

• 弊社製無線 L /_ 品全般に関するトラブルシューティング情報が、付属のエアナビ 
ゲータ CD こ HTIVL 形式で収録されています。情報を参照するには 、 CDgr パソコンにセッ 
卜してエアナビグータを起動し、[マニュアルを読む]をクリックします。 

• その他の最新のサポート情報は、 A「Stati on コミュニティサイト ai「stati on . com 
( http：//vwwvai rstati on . cor ^), またはサポートページ ( http :// buffalo . jp / qa / 
b-sol uti ons /) を参照してください。 


• 本製品のお問い合わせなどについては、本書の裏表紙をご参照ください。 
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第 1 章機能概要 

本製品は、無線 LAN ® アクセスポイントです。無線 LAN と有線の接続ボイントとして 
機能します。無線クライアントが本製品の通信範囲内にあれば、複数のアクセスポイン 
卜のうち最もつながり易いアクセスボイントに自動的に接続するので、施設全体を移動 
しながら途切れることのない通信をすることができます。 

1-1 主要機能 

本製品の主要機能は次の通りです。 

• システムのセキュリティ ：設定画面へのパスワードでの制限、 VCP/TW P//ES を使用し 
たデータの暗号化設定、 ivfcr ドレスによる無線クライアントの制限、大規模ネット 
ワークでの接続制限の集中管理が可能な W-ADT (別売のアクセスポイント集中管理ソ 
フト）に対応しています。 

• 簡易フィルタリング ：簡易フィルタを設定して、無線/有線 IJM ' J からの本製品の設定 
を禁止したり、他のアクセスポイントを経由してアクセスしているパソコンからの設 
定を禁止したりすることが可能です。 

• WS モード（アクセスポイント間通信） / リピータ機能搭載： 6 台までのアクセスボイ 
ント間無線通信に対応しています。また、電波到達範囲の拡大、死角ェリアへの中継 
が可能です。 

.PoE (Pover over Ethernet ) 対応： UMM ケーブルからの電源供給をサポートします。 
電源供給のための工事 • 設置費用が不要であるため、経費節減に効果があります。 

X 別途 PoE 受電モジュールと PoE 給電モジュールが必要です。 

1-2 本製品の管理インターフェース 

本製品の設定には、ブラウザを使用します。 



第 2 章管理インターフェース 

この 章では、本製品の設定に使用する インターフェースを 説明します。本製品の設定に 
は、ブラウザを使用します。 

Web ブラウザの使用 

Wb ブラウザを使用した設定画面には、本製品の設定変更、および、ネットワーク上にあ 
る無線クライアントの監視に使用するページがあります。 

設定画面を表示するには、丨 nternet Expl orer 5. 0以降または l\fetscape 6. 0以降が 
パソコンにインス トールされ ている 必要があります。 


Web ブラウザから設定画面を表示する 

Ai rStati on AdrrnnTool s Li te を使って設定画面を表示するには、次の手順に従ってくだ 
さい 。 

rEB 本製品に適切な IP アドレスが既に設定されている場合は、直接ブラウザを開き、 
設定画面を表示することもできます。その場合は、アドレス襴に本製品の IP アドレスを 
入力し、 [ Enter ] キーを押してください。 

1. [スタート]—[プログラム] 一 [ BUFFALO ]— [エアステーションユーテイリテイ] 

— [A rStati on Adnhn Tool s Li te ] を選択して 、 Ai rStati on Ajrrnn Tool s Li te を起 
動します。 

Ai rStati on AdnhnTool s Li te がインストールされていない場合は、「導入ガイド」 
の「第3章基本設定」一「3~3有線!^ N で接続して本製品を設定する」を参照して、イン 
ストーノレしてください。 

2. Ai rStati on Ajnhn Tool s Lite が起動すると、本製品が検索されます。 

rEB デフオルトのエアステーション 名は、 AP の2 文字に me アドレス12 桁を加えた文字 
列です。 

3. まだ本製品に有効な I ロアドレスが設定されていない場合は、検索された本製品を選択 
して、[ツール] 一 [ IP アドレス変更]を選択します。 丨 P アドレスの設定画面が表示 
されたら、 IP アドレスを設定し、[実行]をクリックします。 

既に I P アドレスが 設定され ている 場合は、検索された本製品を選択して、[編集]一 
[設定画面表示]を選択します。 


4. ユーザー 名 ( root ) と パスワードを入力し、 [ CM をクリックします。 


5. 設定画面が表示されます。 

この画面では、暗号化の設定やアクセス制限に ついて、 簡易的な設定を行うことがで 
きます。詳細な設定を行うには、画面右下の[アドバンスト]をクリックします。 



アドバンスト画面では、左側のメニューをクリックすると、右側に設定項目や管理 
情報が表示されます。 



.上記の画面は、 WAHANB 4 C 54 のものです。には「無線設定 (802.11 a )/ 無線設 
定 (802. llg )」 の項目はありません。 

• 各設定画面にある t 'どマークをタリックすると、ヘルプが表示されます。 

設定画面で入力した内容は、[設定]などのボタンをクリックしたときに反映さ 
れます。ボタンをクリックする前に、ブラウザの[戻る]をクリックしたり、左画面の 
メニューをクリックしたりすると、入力した内容は反映されません。 







































第 3 章本製品の設定と管理 

この 章では、 Wb 設定画面に表示される設定項目と管理情報について説明します。 
この 章は、 Vteb 設定画面のメニュー順に、以下のセクションから構成されています。 

LAN 設定 

• 無線 ( P 10) 

. 無線 LAMfe キュリティ ( P 13) 

• UWf —卜 ( P 16) 

. 無線パソコン制限 （ P 17) 

- VC 6 ( P 18) 

ネツトワーク設定 

• 経路情報 （ P 20) 

• パケットフィルタ （ P 21) 

管理 

-システム情報 （ P 23) 

• 本体設定 （ P 25) 

• B 寺刻設定 （ P 26) 

• 通信パケット情報 （ P 27) 

• PI N 3テスト （ P 28) 

-ログ情報 （ P 29) 

• ログ情報転送 （ P 30) 

• 設定保存/復元 （ P 32) 

• 初期化/再起動 （ P 33) 

-ファームウェア更新 （ P 34) 

• KSS ( P 35) 





3-1 無線 



この画面には次の設定項目があります。（上の画面は WA + AIVB 4 GB 4 の I EEE 802.11 a での設 
定画面です)。 

• 無線機能 

• 無線モード （I EEE 802. llg のみ） 

• ESSI D ( SSI D ) 

• 無線チャンネル 
• プライバシーセパレータ 

• BSS Basi cRat eSet 

•フレームバースト 

• 802. llg プロテクシヨン （I EEE 802. llg のみ） 

• DTI M Peri od 

• 無線送信出力 

rEB 本製品の AC 5 S 機能を使用している場合、無線機能や ESSI D(SSI Q が g 動的に設定さ 
れるため、手動で設定することはできません。 


3-1-1 無線機能 

本製品に搭載されている無線カードの動作を、有効または無効にできます。 
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3-1-2 無線モード （ IEEE 802_11 g のみ) 

無線通信の方式を次の中から設定します。 

• llg (54 lv(-Turbo 

. llg (54 lv (/ llb ( llH-Auto (デフオルト） 

• llb ( llH-WFi 


各方式の違いについては、ヘルプこ^を参照してください。 

3-1-3 ESSID ( SSID ) 

無線通信で使用する ESSI D(SSI P の設定をします。無線バソコンが本製品を経由して有線 
LAN と通信するには 、 ESSI D(SSI P と暗号化キーを一致させる必要があり ます。 
ESSID ( SSID ) の値は、1〜32文字の半角英数字記号を使って入力します。英字の大文字と 
小文字は区別されます。 

rw 本製品の ASS * 能を使って無線パソコンを接続すると 、 ESSI D(SSI Q が変更されま 
す。変更された設定内容を確認するには、本製品の設定画面から[アドパンスト]-[管 
理]- [ ACSS ] の順にクリックしてください。「現在の暗号化情報」欄に変更された設定 
内容が表示されます。 


3-1-4 無線チャンネル 

無線通信で使用する無線チャンネルの設定を行います。無線パソコンが本製品経由で通 
信するときは、自動的に本製品の無線チャンネルに設定されます。設定できる無線チャ 
ンネルは、次のとおりです。 

.1 EEE 802.11 a : 36/40/44/48/52/56/60/ 64 c h (デフ オルト： 36 ch ) 
( WAI 4 AN 64(54 のみ） 

•I EEE 802 .llg :1 〜 13 ch (デフオルト： 11 ch ) 

X 52、56、60、 64 ch に設定した場合、気象レーダーとの干渉を防ぐため、設定できないこ 
とがあります。 

X 52、56、60、 64 ch に設定した場合、 WS で通信することができません。 

3 - 1 - 5プライバシーセパレ _ 夕 

プライパシーセパレータ機能を使用すると、本製品に接続している無線パソコン同士が 
通信できなくなります。 

mm 有線 U \ N <!: 無線 LOINFbI 、 IEEE 802.11 a と ^££ 802 . llg 間および WE (アクセスポイント 
間通信)経由で通信することは可能です。 


3-1-6 BSS BasicRateSet 

Basic Servi ce Set Basic Rate Set 。 無線パソコンと制御通信時の通信速度を設定しま 
す。 


詳細は、 ヘルプ，- を参照してください。 


3-1-7 Multicast Rate 

マルチキャストパケットの通信速度を制御できる機能です。この値を上げることで、マ 
ルチキャストの通信速度を上げることができます。 

下記のいずれかの設定が可能です。 

802. 11 a ： Auto , 6, 9,12,18, 24, 36, 48, 54 Maps (WAI4AIVB4(54 のみ） 

802. llg : Auto ,1, 2, 5.5, 6, 9,11,12,18, 24, 36, 48, 54 ^ps 

3-1-8 フレー厶バースト 

転送時にフレ^ームを連続して送信することにり、通信速度を向上させることができます。 


• フレームバーストの設定を有効にするには、この設定に対応した無線機器を使用する 
必要があります。対応無線機器に関する情報は、弊社ホームページ （86886. jp ) の製 
品別 CJA を参照してください。 

• 複数の無線パソコンがフレームバーストモードで動作しているときは、通信速度が向 
上しないことがあります。 

3-1-9 802. 1U プロテクション （ IEEE802.1U のみ） 

I EEE 802. 1 lg と同じ無線チャンネルに存在する I EEE 802. 1 lb 無線機器の通信を抑制してか 
ら 、 I EEE 802. llg 無線機器の通信をおこないます。 

I EEE 802. 1 lg ネットワークと丨 EEE 802. 11 b ネットワークが近くに存在し、それぞれのネッ 
トワークが同じ無線チャンネルを使用している場合、電波干渉により、 IEEE 802. llg 無線 
機器の通信速度が低下する場合があります。このような場合に 802. llg プロテクション機 
能を使用すると、通信速度の低下を緩和することができます。 

3-1-10 DTIM Period 

Cel i very Traff i c I denti f i cati on l^bps Period 。 無線パソコンに通知するビーコン応答 
間隔の設定を行います。（送信間隔は常に100 ns で一定です） 

この設定を省電力に使用するには、無線パソコン側でも、パワーマネージメントの設定 
を有効にする必要があります。入力値は1〜255で、応答を間引くビーコンの数を設定し 
ます。この値が大きいほど省電力効果は高まりますが、無線 LAN ® 応答が遅くなります。 
通常は1に設定してください。 

3-1-11 無線送信出力 

無線の送信出力を小さくすることにより、無線パソコンとの通信距離を短くすることが 
できます。通常、この値を変更する必要はありません。 
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3-2 無線 LAN セキュリティ 



この 画面には次の設定項目があります。（上の画面は WAHAlvB 4(54 の I EEE 802. 1 la での設 
定画面です） 

• 接続 

_データの 暗号化 

• EAPI 忍証 ( WA ) 

rw 本製品の ASS 機能を使用している場合、無線 LAMfe キュリティ設定 (/ W 接続、暗号 
化）は自動的に設定されます。手動で設定することはできません。 


3-2-1 ANY 接続 

無線パ ソコンから の/ M 接続を許可/禁止する設定を行います。 

接続とは、無線パソコンの ESSID ( SSID ) を「層」に設定した場合、または、 
ESSI D ( SSI D ) に何も設定しない場合に、無線信号レベルが一番良い状態のアクセスポイン 
卜に接続することです。この場合、アクセスポイント （ Ai「Stati orrg •む）の ESSI D(SSI D ) 
に関係なく接続が可能です。ただし、暗号化の設定をしている場合、暗号化キーが一致 
しないと通信はできません。 

接続を禁止に設定した状態で、 WndowsXP の標準無線接続機能をご利用の場合、無 
線接続ができなくなることがあります。 
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3-2-2 データの 暗号化 

無線の信号を暗号化する設定を行います。暗号化の種類は VfP 、 TKlP 、 AES の3つから選択 
できます。 WP を選択した場合は、暗号化キー(文字入力の場合は5文字または13文字の半 
角英数字記号、16進数入力の場合は10桁または2晰）を入力します。™ P / AES を選択した 
場合は、事前共有キー(文字入力の場合は8〜63文字の半角英数字記号、16進数入力の場 
合は64桁）とキー更新間隔 (0 秒 5 ^または6¢少〜360¢少）を入力します。 

X キー更新間隔を0秒に設定すると、暗号化キーは更新されません。 

本製品の AC 5 S « 能を使って無線パソコンを接続すると、暗号化の設定が変更され 
ます。変更された設定内容を確認するには、本製品の設定画面から[アドバンスト]- 

[管理]- [ AC 6 S ] の順にクリックしてください。「現在の暗号化情報」欄に変更された 
設定内容が表示されます。 

na =] TKI p や AES を使用する場合、以下の制限事項があります。 

• 対応プロトコルは、 TCP /1 P のみになります。 TCP /1 P 以外のプロトコルにつきましては、 
動作保証対象外となります。 

• 無線アダプタ、無線接続ツールなどが TKIP や AES に対応している必要があります。 

• 弊社製 TKIP //^ S 対応無線アダプタをお使いの場合は、クライアントマネージャが必要 
です。インストールされていない場合は、付属の「エアナビグータ CD 」 からインス 
卜'ールしてください。 

(クライアントマネージャのインストールには 、 Internet Expl o 「 e 「5. 5以降が必要で 
す） 

• 他社製無線アダプタや無線機能を内蔵した パソコンを お使いの場合は、無線アダプタ 
や パソコンのマニュアルを 参照してください。 

• TKIP 、 AES は WP と併用できません。 

• 802.11 a と 802. llg の両方で TKI P を使用することはできません。 

• WS / リピータ機能を使用する場合は、暗号化を CFF にするか WP を使用する必要があり 
ます。 TKIP 、 を使用すると、通信できません。 

• TKIP や处 S を使用して接続できる無線パソコンは、50台以下です。 

(理論的には50台まで接続可能ですが、実用的な通信帯域を保証するものではありま 
せん） 
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3-2-3 EAP 認証 

EAP による認証の設定を行います。 E ^ Pfg 証を使用することで、本製品への接続をユーザー 
毎に認証することができるため、アクセス制限やログの管理などのきめ細かいシステム 
運用が可能になります。 

また、ユーザー認証毎に異なる暗号化キーを自動で配布するため、強固なセキュリティ 
が構築できます。 

EAP 認証を行う場合は、別途 EAP 認証サーバ (Ai rStati onRadi us 等）を構築し、「認証サー 
パ」、「認証ポート 」、 「Shared secret 」 の設定を行ってください。 


認証しない/する 
認証サーバ： 
認証ポ_卜： 


Shared secret : 


RAD LB 認証プロトコルを用いて、認証を行うかどうかを設定しま 
す。 

R/CI LB サーバの I P アドレスを設定します。 

ドメイン名での指定はできません。 

PfiO LB サーバの認証ポートを設定します（デフォルトポート番号： 
1812)。一部の古いシステムでは、デフオルトで1645番を使用してい 
ることがあります。 

RAD L 5 サーバと本製品の間の通信パケットの送受信に使われる暗 
号化キーです。サーバで設定されている値と同じ値を指定してく 
ださい。1〜256文字の半角英数字記号を使って設定します。 


mm 認証の設定を行うと、本製品の灰 es ボタンを押しても、 ass が動作しなくな 

ります。 


• EAP ® 証を使用するには、無線パソコンと Rd LS サーバがともに EAP に対応している必 
要があります。 

• 対応する EAP タイプは、 TLS 、 TTLS 、 PEAP です。 

• 認証時に使用できる暗号化は、 WA のみです。 
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3-3 LAN ポート 



この 画面には次の設定項目があります。 

• I P アドレス 

•デフオルトゲートウ ニイ 

• lie サーバ 

3-3-1 IP アドレス 

本製品の I p アドレスとサブネットマスクを設定します。 

3-3-2 デフオルトゲートウェイ 

本製品のデフォルトゲートウェイを設定します。 

I p アドレスを手動設定する場合は、デフォルトゲ 1 —トウェイを入力します。ゲ 1 —トウェ 
イが存在しないときは、空欄にします。 

I P アドレスをネットワーク上の CHCP サーバから自動取得する場合は、空欄にします。そ 
の場合、デフォルトゲートウヱイの I P アドレスを自動取得することができます。 

3-3-3 DNS サーバ 

名前解決に使用する [16 サーバを指定します。 

〇\5サーバの設定を行わない場合は、空欄にします。 MTP サーバなどを FdN (完全修飾ド 
メイン名）で指定する場合は、サーバを設定する必要があります。 

I P アドレスの設定を [[ XP サーバから I P アドレスを自動取得]に設定した場合、 CHT サー 
パ側に0^の設定をすれば、 ChE サーバの I P アドレスを自動取得することもできます。 
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3-4 無線パソコン制限 



本製品への接続を許可する無線バソコンを手動で登録します。 

3-4-1 接続可能 MAC アドレスの登録 

無線パソコンの ixfcr ドレスを設定します。[登録]をクリックすると、入力した ivfo •ド 
レスの無線パソコンが、本製品に接続できるようになります。 

iyf \ cr ドレスの入力は、16進数で2文字ずつ「：」で区切って入力してください（例 
00: OD 0 B : 12: 34: 56) 。ドレスは256個まで登録可能です。 

3-4-2 MAC アドレスによる接続制眼 

本製品への接続を制限するかどうかを設定します。制限をした場合、上記の「接続可能 
w\cr ドレスの 登録」 で 登録した バソコンのみ 本製品に接続できるようになります。 

rw 本製品の/ css ® 能を使用している場合、この画面では設定を行うことはできませ 
ん。[管理]- DCSS ] の画面 （ P 35) で設定を行ってください。 
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3-4-3 ロードバランス(接続台数制眼)機能 

本製品に接続できる無線パソコンの台数を制限するかどうかを設定します。制限をした 
場合、あらかじめ設定した台数まで本製品に接続できます。それより多くの無線バソコ 
ンから接続要求があった場合、接続要求は拒否されます 

3-4-4 タイマー機能 

本製品に接続できる無線パソコンを時間により制限するかどうかを設定します。制限を 
した場合、あらかじめ設定した時間だけ本製品に接続できます。 

3-5 WDS 

VC 6 についての詳細は、第4章の「リビータ ms ) 機能」 （ P 37) を参照してください。 



この画面には次の設定項目があります。（上の画面は WmAlvB 4(54 の I EEE 802. 1 la での設 
定画面です） 

• アクセスポイント間通信 （ VC 6) 

• アクセスポイント （ lyfcr ドレス）の追加 
• 通信可能なアクセスポイント（表示/削除） 
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3-5-1 アクセスポイント間通信 ( WDS ) 

無線通信において、 ws を有効/無効にします。また、アクセスポイント間通信のみを行 
うときは、 VK 専用モードに設定します。 

• VK 通信するアクセスポイントは、同じ無線チャンネルである必要があります。 

• 用モードを使用する場合、無線パソコンから本製品に接続できなくなります。 

• ACSS と VC 6 は同時に使用できません。 VK の設定をする場合は、 A 3 S を無効にし、暗号 
化の設定を手動で行う必要があります。 

3-5-2 アクセスポイント （ MAC アドレス）の追加 

ws 通信を行う相手側のアクセスポイントの無線側 ivf \ cr ドレスを、「通信するアクセス 
ポイントのドレス」欄に登録します。ドレスは6つまで登録できます。 

IVf\C アドレスは、16進数で2文字ずつコロン（：）で区切って入力してください（例 
00: OD 0 B : 65: 43: 21) 。 [追加]をクリックし、[登録 • 保存]をクリックすると入力した 
W \ C 7 ドレスが登録されます。 

^^1アクセスポイント間通信 （ WS ) をする双方で設定が必要です。 


3-5-3 通信可能なアクセスポイント（表示/削除） 

現在通信可能なアクセスボイントの、無線側 ivf\cr ドレスおよび転送モードを表示します。 

設定した ivf \ cr ドレスを 一覧から削除するときは、削除する iyf \ cr ドレスの 右の[削除] 

をクリックして、[登録•保存]をクリックします。 


3-5-4 アクセスポイント間通信 ( WDS ) の暗号化設定 

WS 通信の暗号化は、「無線 LANir キュリティ」 ( P 13) にて行います。 WS 通信する双方の 
アクセスポイントに同じ暗号を設定してください。 

使用できる暗号は、 VEP (64 bi t /128 bi t ) までとなります。 

使用できる暗号設定は\/1?(64131(;/1281311;)のみです。また、無線パソコン用セキュ 
リテイ設定と同一のものとなります。 
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3-6 経路情報 


3アドバンストモード-経路格報- Microsoft Internet Explorer 


ファイル © 編案 ® 表示秘お気に入り⑻ツール ® ヘルブ (il> 


財 


©戻い 〇 0 m P 枝索 ☆ぉ 気り €) 0，為 § ▼遂 

パド Ua(D) J^l http：//l 92.168.11.1 OO/advance/advance-net-routing.htm v j 移 fe) 


Wireless LAN Access Point ~r^ 

>4irStationiro 

WLAH-AM54G54 


▲ top へ戻る 3 


► LAN 設定 
▼ネットワーク 設定 



1 ■■ パケットフイルタ 


► 管理 


►ログ アウト 


RIP 受信 ' F:IP1 と RIP2 向方 v 


HU 


ルーテイングの表示江 

宛先アドレスサブネットマスクゲートウェイメトリック状態掻作 
ルーティングは設定されて L 、ません 
I ~新規ルール入力~ ) [ ~現在の惟報を表示 J 


超 ページが表示されました 


y イントラネット 


この 画面には次の設定項目があります。 
• 経路情報設定 
• ルーテイングの 表示 


3-6-1 経路情報設定 

本製品が受信する Rl P 情報を、次の中から選択します。 

• なし 

• Rl P 1 
- RJ P 2 

• RIP 1 と RIP 2 両方（デフオルト） 

3-6-2 ルーテ ィングの表示 

経路情報 （ RIP 情報）の設定を手動で行います。 

宛先アドレス： 宛先の IP アドレスです。ルーティングの対象となる別のネットワーク 
了 ドレスとサブネットマスクを入力します。 

ゲートウェイ： ルーティング対象パケットを転送するゲートウヱイの I P アドレスを入 
力します。 

メトリック： 宛先アドレスに到達するまでに経由するネットワークの数です。1〜15 

までの範囲で入力します。 
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3-7 バケツトフイルタ 



この画面には次の設定項目があります。 

• ログ出力 
• フイルタの 設定 

• パケットフィルタ情報の表示/削除 

3-7-1 ログ出力 

パケットフィルタのログを記録するかどうかを設定します。 

「出力する」にチェックマークをつけると、ログ出力を行います。 

3-7-2 フィルタの設定 

追加するフィルタを選択します。「ルールを追加」をクリックすると設定されます。 

無線 ヽらの 設定を禁止する： 

無線パソコンからアクセスポイントの検索と設定変更をすることを禁止します。 

有線 ヽらの 設定を禁止する： 

有線パソコンからアクセスポイントの検索と設定変更をすることを禁止します。 

アクセスポイント越しの設定を禁止する： 

WE 通信時に、別のアクセスポイントを経由して本製品に接続しているパソコンから 
設定変更することを禁止します。 

「無線_ヽらの設定を禁止する」を設定すると、無線パソコンから本製品の設定 
を変更できなくなります。再度無線パソコンから設定できるようにするには、 LW ■—ブ 
ルで本製品とパソコンを接続し、設定を元に戻してください。 
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3-7-3 バケツトフィルタ情報の表示/削除 

現在有効になっているパケットフィルタ設定の表示/削除ができます。 

削除したい項目にチェックをつけ、[チェックした項目を削除]をクリックすると、項目 
を削除できます。また、[ルールを初期化]をクリックすると、デフオルトのパケットフイ 
ルタ設定に戻すことができます。 
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3-8 システム情報 



この 画面には次の項目があります。（上の画面は V ^ AIVB 4 GB 4 の ものです) 
• 製品名 

• エアステーション名 


ク 

一 

フ 

卜 

線線ッ 
無有ネ 
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3-8-1 製品名 

製品名 h フ了 ームウェアバージョンを表示します。 

3-8-2 エアステーション名 

本製品に設定した名前を表示します。 

3-8-3 無線設定 

無線関連の各設定内容を表示します。 

WA 4 AlvB 4(54 では、 I EEE 802. 1 la と丨 EEE 802. 1 lg の両方の設定内容が表示されます。 

無線側の IVIC アドレス、内蔵 無線力 ードのファームウェア、 無線 モード、 ESSI D ( SSI Q 、 
無線 チヤン ネル、 フレームバースト、 暗号化設定、 プライバシー セ パレー タ、 / W 接続、 
無線 パソコン 制限、 WE 、 無線送信出力、 ロードバランス、タイマー 機能 

X W 7 M 4 AlvB 4®4 では、 I EEE 802. 1 la と丨 EEE 802 .llg の両方の設定内容が表示されます。 

3-8-4 有線設定 

有線側の IVICT ドレスを表示します。 

3-8-5 ネツトワ ー ク 

I p ア ドレス 関連の各設定内容を表示します。 

設定方法、接続状態、接続確立時刻 、 ip アドレス、 サブネット マスク、プライマリ/セ 
カン ダリ ChE 、 デフォルト ゲートウェイ 

* 自動取得の場合は、以下の内容も表示されます。 

リース期限、ドメイン名、ホスト名、 CKP サーバ 

3-8-6 IP アドレスの解放/書き換え（自動取得時のみ） 

CKP サーバから I P アドレスを 自動取得している場合に 、 I P アドレスの 解放/書き換えを 
行います。丨 P アドレスを 解放した場合や、更新して I P アドレスが 変更された場合は、本 
製品に接続できなくなります。 その 場合は、本製品の再起動、または 、 IP アドレスの 再 
設定をしてください。 
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3-9 本体設定 



この画面には次の項目があります。 

• A rStati onife 
• 管理 ューザ 名 
• 管理 パスワード 

3-9-1 AirStation 名 

Ai 「 Station ^ の設定は必須ではありませんが、設定しておくと、別売のアクセスポイン 
卜集中管理ソフト （ W - ADT ) を使用する場合、本製品を識別できるため便利です。 

Ai「St at i 〇咕のデフォルトは、 「 AP [有線側 IVIC アドレス （12 桁)]」が設定されています。 
M 4 CT ドレスは、本体底面のシールに記載してある12桁の値です。 

3-9-2 管理 ユーザ 名 

設定画面にログインするためのユーザ名です。 「 root 」 以外に設定することはできません。 
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3-9-3 管理パスワード 

設定画面にログインするためのパスワードを設定します。パスワードを設定するときは、 
「管理パスワード」を入力し、「確認用」にも同じパスワードを入力してください。 

デフオルトではパスワードが設定されていませんので、必ず設定してください。 
半角英数字とアンダースコア （） を使い、1〜8文字で設定してください。 


3-10 時刻設定 



この画面には次の項目があります。 

• 設定時刻 
- NYP 

3-10-1 設定時刻 

本製品の内蔵時計を手動で設定します。 

本製品の電源を CFF にすると、内蔵時計もリセットされます。 
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3-10-2 NTP 

i \ n ~ p サーバと時刻を同期させるときは、[使用する]を選択して、サーバ名（または ip ア 
ドレス）、確^«時間とタイムゾーンを設定してください。 

サーバ 名の入力例 

• 192. 168.11. 123 (I P アドレスで指定する場合） 

• ntp . buffalo.jp (サーバ名で指定する場合） 

3-11 通信バケツト情報 



この画面では、有線 LAH / 無線 LAN ( Z ) 通信パケットに関する情報を表示します。（上の画面 
は WAH AIVB 4(54 のものです） 

X VE 6 (アクセスポイント間通信)機能を有効にし、通信可能なアクセスポイントを登録 
している場合、 WS の通信パケットも表示されます。 

3-11-1 バケツト数 

有線/無線の各ポートで送受信されたパケットの数およびアクセスポイント間通信で送 
受信されたパケットの数を表示します。 
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3-11-2 エラーバケツト数 

有線/無線の各ポートで送受信されたエラーパケットの数を表示します。 


3-12 PING テスト 



本製品と目的のパソコンが通信可能な状態かどうかをテストできます。 

「宛先アドレス」欄に PI NG テストを行う相手の I P アドレスを入力して、[実行]をクリッ 
クします。正常に目的のパソコンと接続できている場合は、次の例のように表示されま 
す。 

宛先 192.168.11. 100 

実行結果 Repl y from 192.168.11. 100: i cnp _ seq =0 ttl =128 ti m =^56 m 

Repl y from 192.168.11. 100: i cnp _ seq=l ttl =128 ti m =^35 m 

Repl y from 192.168.11. 100: i cnp _ seq =5 ttl =128 ti m =^27 m 
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3-13 ログ情報 



この画面では、本製品の動作記録を表示します。本製品の動作に異常がある場合は、こ 
こから原因を探ることができます。 

表示する内容は、以下から選択できます。 


バケツトフイルタ 
□^クライアント 
無線クライアント 
設定変更 
システム起動 
IW クライアント 
その他 


ノくケツト フイ ルタに関連するログを表示します。 

CHCP クライアントに関連するログを表示します。 

無線クライアントに関連するログを表示します。 

設定変更に関連するログを表示します。 

システム 起動に関連するログを表示します。 
i \ n ~ p クライアントに関連するログを表示します。 

上記項目いずれにも該当しないものに関連するログを表示します。 
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3-14 ログ情報転送 

※利用するには、別途 Sysl og サーバが必要です。 



この画面には次の項目があります。 

• ログ情報転送機能 

• Sysl og サーバ 

• 転送するログ情報の レベル 
• 転送するログ情報 

3-14-1 ログ情報転送機能 

ログ情報を転送する機能を使用するかどうかを設定します。 

3-14-2 Syslog サーバ 

ログ情報を転送する場合は 、 Sysl og サーバのアドレスを64文字以内で入力します。 


- 30 - 






















3-14-3 転送するログ情報のレベル 

転送するログ情報のレベルを設定します。 

エラー ：エラー 情報を転送します。 

通知 ： エラー情報以外に通知された情報を転送します。 

3-14-4 ヘッダに付加する情報 

ログ情報を転送する際に付加する情報を設定します。 

MPC 7 ドレスとエアステーシヨン名 ：ログ情報が「有線側 ivf\cr ドレス」+「エアステー 

シヨン名」+「ログメッセージ」となります。 
IVPC 7 ドレス ：ログ情報が「有線側 IVfO " ドレス」+「ログメッ 

セージ」となります。 

3-14-5 転送するログ情報 

転送するログの種類を設定します。 


パケツトフイルタ 
CKP クライアント 
無線クライアント 
設定変更 
システム起動 
NTP クライアント 
その他 


:パケットフイルタに関連するログを転送します。 

: EHP クライアントに関連するログを転送します。 

:無線クライアントに関連するログを転送します。 

:設定変更に関連するログを転送します。 

:システム起動に関連するログを転送します。 

: NTP クライアントに関連するログを転送します。 

:上記項目いずれにも該当しないものに関連するログを転送します。 
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3-15 設定保存/復元 



この画面には次の項目があります。 

• 現在の設定の保存 
• 保存した設定の復元 

3-15-1 現在の設定の保存 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

3-15-2 保存した設定の復元 

「現在の設定の保存」で保存されたファイルから本製品の設定を復元します。 

mm 保存したときよりも、本製品のファームウヱアのパージョンが低い場合（バー 
ジョンダウンした場合）、設定を復元することはできません。 
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3-16 初期化/再起動 



この画面で、本製品の設定内容をデフォルトに戻すことができます。[設定初期化]をク 
リックすると、設定初期化を実行し、本製品は再起動します。 

デフォルト設定は、別冊「導入ガイド」の「第4章付録」一「冬2デフォルト 
設定」を参照してください。 

rw [再起動]をクリックした場合は、本製品が再起動するだけで、設定はデフオル 
卜に戻りません。 
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3-17 ファームウェア更新 



この画面では、本製品のファームウェアをバージョンアップすることできます。ファー 
ムウェアのファイルは、あらかじめパソコンにダウンロー ドしておいてください。 

また、[ダウンロードサービス]をクリックすると、弊社ホームページへアクセスして、 
最新版のファームウェアをダウンロー ドすることができます。 

ファームウェアを現在のものより古いものに変更した場合、設定内容が初期化されます。 
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3-18 AOSS 



この画面には次の項目があります。 
• 接続先情報 
• 現在の暗号化情報 
• 手動での暗号化レベ^^の設定 
./ C 6 S ボタンの 有効/無効 
• A ^ S データ 設定の開始 
- ACSS データの削除 


-35 - 



























3-18-1 接続先情報 

ACSS(A rStati on Che-Touch Secure Systerr ) を使用して本製品に接続した無線パソコン 
の情報を表示します。 


3-18-2 現在の暗号化情報 

/ CSS により自動設定された設定内容（暗号化 レベル/ ESSI D(SSI D )/ 暗号化キー）を表示し 
ます。 

3-18-3 手動ての暗号化レベルの設定 

/ css により自動設定された暗号化レベルを手動で変更することができます。 

暗号化レベルを変更することによつて接続できなくなる無線パソコンがないかど 
うか事前に確認してください。 


3-18-4 A 0 SS ボタンの有効/無効 


本製品の/ css ボタンを無効にするかどうかを設定します。無効に設定した場合、この画 
面で再度[有効]にするまで、 / CSS ボタンが機能しなくなります。 


3-18-5 A 0 SS データ設定の開始 


画面のアイコンをクリックすると、本製品はセキュリティキー交換を行える状態 （ASS 
動作状態）になります。 

rw ASS を使用して接続できる無線パソコンは24台までです。25台目以降は、 / CSS を 
使用して接続できません。 

rm 下記の理由により無線機能が無効になっている場合、画面のアイコンはグレーに 
なり、 AC 6 S データ設定を開始できなくなります。 

• 「無線機能」 （ P 10) が無効に設定されている場合 

• 「タイマー機能」 （ P 18) により無線機能が無効になっている場合 


3-18-6 A 0 SS データの削除 


画面のアイコンをクリックすると、/ css によって自動設定された設定内容を削除します。 
/ CSS データが削除されると、下記の項目が初期化されます。 


接続先情報 


: / CSS を使用して接続した無線アダプタの情報 

( wcr ドレス/対応暗号化方式/接続状態）が削除されます。 
:出荷時設定値に戻ります。 

:「暗号化しない」になります。 

:無効になります。 


ESSI □( S9 □ 
暗号化レベル 
暗号化キー 
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第 4 章リピータ ( WDS ) 機能 

この 章では、無線ネットワークの範囲を拡大するために、本製品をリピータとして設定 
する手順を説明します。 この 構成には 、 WS (アクセスポイント間通信）をサポートした 
2台の弊社製アクセスポイントが必要です。 


• リピータ機能を使用する場合は、本製品の ACSS « 能を無効にする必要があります。 

• 利用できる暗号化は、 VtP のみです。 

. 無線パソコンから本製品の設定を行っている場合、 WS 専用モードの設定を有効にす 
ると設定パソコンから本製品ヘアクセスできなくなります。 

用モードの設定は、有線パソコンから行ってください。 

• 2台のアクセスポイントを同ーネットワークに接続した状態でリピータ機能を有効に 
すると、ループ現象が発生し、通信ができなくなります。 

リビータ機能の設定を行う場合は、リビータ機能の設定を完了させた後にネットワー 
クに接続してください。 

リピータ機能のセットアップ 

距離が離れすぎていたり、途中に障害物があったりし 
て通信できない場合でも、本製品のリピータ機能を使 
えば、電波の届かないエリアでも通信できるようにな 
ります。 

rEB アクセスポイント同士で通信するときは、すべ 
てのアクセスポイントの無線チヤンネルと wp による 
暗号化キーを同じに設定する必要があります。 


MAC アドレスの登録手順 


ステップ1 

第2章の「ブラウザから設定画面を表示する」を参照して、設定画面を表示させます。 

ステップ2 

[アド バン スト]をクリックし、 [ VC 6] をクリックします。 

( WAHANB 4®4 の場合は、画面上部の [ WS 設定 （802.11 a )] / [ WS 設定 （802. 11 g )] で、 
設定を行う無線の種類を選択してください。） 
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ステップ 3 

「通信するアクセスポイントの無線側 iVfO " ドレス」欄に相手側の Ai rStati on (アクセス 
ポイント）の無線側のドレスを入力し、[追加]をクリックします。 



• 本製品の無線側 IVIM こアドレスは、本体底面のシールに記載されています。 

. lyto •ドレスを入力するときは、下記の画面のように2桁ずつコロン（：）で区切って 
入力してください。 
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ステップ 4 

「アクセスポイント間通信 （ VC 6)」 欄の「有効」を選択して、[登録•保存]をクリック 
します。 
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ステップ 5 

「通信可能なアクセスポイント（表示/削除)」欄に、登録した MCT ドレスが表示され 
ているか確認します。 



ステップ6 

登録されていることを確認したら、別のアクセスポイントも同様に!^ CT ドレスを登録し 
てください。 
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